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Schepersweg 1 - Wet milieubeheer 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat de volgende melding 
is ontvangen: 

ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

Enexis BV voor het oprichten van een gasdruk meet- en regelstation gelegen aan de Schepersweg 1, 
6049 CV te Herten. 
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